6. Į P. 


LUDWIK 


. DYR. KRAKOWSKIEGO ZAKŁADU DEZYNFEKCJI 
NAJUKOCHANSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 


przeżywszy lat 67, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu dnia 12 listopada 1967 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek dnia 16 bm. 
o godzinie 11-tej w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pograzeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ, WNUK I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26. tel. 579-21 


D. Z. 7107/67 - R-41 (9924) ~ 30 


VIvIBOMS1IZIA 


oo 


